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LES ROSES. 




ROSA SULFUREA. 

R. ( Sulphurea .) germinibus globosis, petiolis cauleque aculeatis: 
aculéis caulinis duplicibus majoribus minoribusque numerosis; foliolis 
ovalibus. Ait. Hort. Kew. 2, pag. 201. —Willd. spec. 2, pag. io 65 . 
— Pers. sjn. 3. 

R. ( Glaucophjlla .) Ehrh. Beitr. 2 , pag. 69. 

Rosier jaune-soufre. DC. Nouy. Fl. franc. 36 g 5 . 

Rosier jaune de soufre. Poiret, Ene. 6, pag. 289. 

LE ROSIER JAUNE DE SOUFRE. 

DESCRIPTION. 

La tige de ce Rosier s’éléve ordinairement de quatre á six 
pieds, et souvent á une plus grande hauteur. Elle est armée 
d’aiguillons nombreux, étroits, subulés, fins, d’inégale lon- 
gueur, de couleur jaunátre. Ses feuilles sont ailées á sept 
folióles ovales, quelquefois arrondies, dentées, d’un vert palé, 
et comme glauques en-dessous, á pétioles garnis d’aiguillons 
avec des stipules découpées. Les fleurs solitaires, inodores, 
d un jaune palé, sont portees par des pédoncules courts et 
glabres. Les ovaires, globuleux et un peu aplatis á leur 
sommet, sont souvent glabres, mais quelquefois couverts de 
poils glanduleux : lobes du cálice semi-pinnatifides. 

Les principaux Iconographes de la Rose jaune de soufre 
sont : Clusius, Cur.Post . 6; Besler, Hortus Ejst.; miss Lawrence. 
et Andrews ; elle est encore figurée dans XHortus Anglus. 


160 170 180 190 200 21 


220 230 


II IÍÍT|jTÍTJTTÍT|lTÍÍ lITljlHl iill|illl 

W 250 260 270 280 290 300 







































































































































































